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Examenul de bacalaureat național 2018 
Proba E.d) 
Fizică 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Simulare 

e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 
e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat 
pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. a 3p 
3. c 3p 
4. d 3p 
5. a 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
reprezentarea corectă a tuturor forțelor care acționează asupra corpului de 4 
masă m,. p 
b. Pentru: 4p 
mg -T = m;a 3p 
rezultat final T = 285N 1p 
C. Pentru: 4p 
T-mg=ma 1p 
T-F-T=m,a 2p 
rezultat final: F, = 6N 1p 
d. Pentru: 3p 
F, = Hu Ne tp 
N, = mg 1p 
rezultat final 4 = 0,2 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
din grafic: ha, = 500cm 2p 
rezultat final: ha =5m 1p 
b. Pentru: 4p 
din grafic: E pmax = 40J 1p 
E pmax = MgPmax 2p 
rezultat final: m = 0,8kg 1p 
c. Pentru: 4p 
Lo = -Mgh ax 3p 
rezultat final: Lo =—40J 1p 
d. Pentru: 4p 
2 
Eco E T 2p 
Eco 5 E pmax 1p 
rezultat final: vo = 10m/s 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 1 Simulare 
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B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. d 3p 
2. b 3p 
3. c 3p 
4. a 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
B. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
T, = 250K 1p 
pV T vRT, 2p 
rezultat final v = 0,4mol 1p 
b. Pentru: 3p 
N=vNA 2p 
rezultat final N = 2,4-10” 1p 
C- Pentru: 4p 
m = uv 2p 
Loi 1p 
Poy 
rezultat final p = 0,1 kg/m? 1p 
d. Pentru: 4p 
P _ P 
TOT, zi 
P = Po + AP 1p 
rezultat final T, = 625K 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
Reprezentare corectă 3p 
b. Pentru: 4p 
U, =VG,T, 3p 
rezultat final U, = 72kJ 1p 
c. Pentru: 4p 
Qa =vC, (1-1) 2p 
C, =C, +R 1p 
rezultat final Q,, = —48kJ 1p 
d. Pentru: 4p 
V, 
La = 2vRT, In 1p 
V: 
V =V 1p 
Va _ Te 
VW T, Ap 
rezultat final L, = 16,8kJ 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Simulare 
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C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. a 3p 
3. d 3p 
4. c 3p 
5. c 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
C. Subiectul al Il-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
U, = R, 2p 
rezultat final U, = 9V 1p 
b. Pentru: 4p 
R> = R, $ R, 1p 
E=(Rə+r)l; 2p 
rezultat final E =15V 1p 
c. Pentru: 4p 
R,P, 
iapa P, aP 
R, =R + Ra 1p 
rezultat final R, =18 Q 1p 
d. Pentru: 4p 
ps E 1 p 
R,+r 
Ral aa A 2p 
rezultat final / = 0,5A 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
C. Subiectul al III-lea 
lila. | Pentru: 3p 
Pas Rl 2p 
rezultat final P, = 3 W 1p 
b. Pentru: 4p 
Re = Ra + R} 1p 
W = R,lzAt 2p 
rezultat final W, = 480J 1p 
C. Pentru: 4p 
E = Ir+IR, 2p 
Ra = 1p 
rezultat final P = 6 W 1p 
d. Pentru: 4p 
lk =l-l, 1p 
Up = h R2 1p 
Pa = Uzla 1p 
rezultat final P, =8 W 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Simulare 
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D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. d 3p 
2. c 3p 
3. a 3p 
4. d 3p 
5. b 3p 
TOTAL pentru Subiectul I 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
constructia corectă a imaginii 4p 
b. Pentru: 4p 
1 
C=- 2 
F p 
rezultat final: C = 5m” 2p 
c. Pentru: 4p 
E Ale a 3 
XX "f: p 
X4 = -70 cm 1p 
rezultat final: x, = 28cm 1p 
d. Pentru: 3p 
2a 
p x, 1p 
Y2 
== 1 
yı P 
rezultat final: y4 = 2,5 cm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
Subiectul al IIl-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
paie 2 
Napă P 
rezultat final: v = 225.108 m/s 1p 
b. Pentru: 4p 
Napă * SÎN i = Nasr : Sin r 3p 
rezultat final: sinr = 0,8 1p 
C: Pentru: 4p 
„CD 
COS Í = —— 2 
SA R 
cosi = V1-sin? i = 0,8 1p 
rezultat final: SA =15cm 1p 
d. Pentru: 4p 
SD=CD.tgi+BC.tgr 2p 
tgi = Sa 1p 
cosi 
rezultat final: SD =13cm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Simulare 
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